جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





5 : ز المدرسة : 083 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 
المدرسة: ثانوية الحوراء للبنات 
اأ ٠‏ إحباد : 
لفرع : إحيائي الدور الأول 2000109 














1 | 102042083001 || اماني باسم حسن جوير||1_ |[ 54 | 50 | 50 | 36 | صفر | 40 | | معد | 0 | 0 0( 
2 | 102042083002 | حوراء محمد عبد العزيز محمود_||_ | 95 | 92 | 90 | 99 | 95 | 94 | | نجج | 565 | 94.17 
3 | 102042083003 _| خديجه محمد سليمان رزيك ||| |[ 26 | %11 | ست | %16 | ست | %3 | | معيد | 0 | 0 ( 
4 | 102042083004 _| دانيه عامر علي سليمان |11 |[ 97 | 96 | 99 | 97 | صفر | صفر | | معيد | 0 | 0 | 
_ 5 | 102042083005 _| دانيه مناف اسماعيل عبود ______| 88_ | 84 | 81 | 90 | 86 | 95 | | نجع | 524 | 87.33 
6 | 102042083006 _| رسل صباح عبد لله رحيم____ | صقر | 91 | 89 | 95 | 86 | 75 | | معد | 0 | 0 0( 
7 | 102042083007 |رقيه نافع حسين علي _____| صفر | 90 | صفر | م | صفر |[ م | | معد | 0 | 0 0( 
8 | 102042083009 | زينه محمود حسين سعود|1_ | 27 | 54 | صفر | 719 | %11 | 33 | | معيد | 0 | 0 0 
9 | 102042083010 | شهد محمد كرحوت فرحان ||| |[ 90 | 84 | 87 | 97 | 94 | 77 | | نجع | 529 | 88.17 
0 | 102042083011 | صدوف غالب عبد اللطيف مزيد_|_ | 95 | 98 | 97 | 100 | 100 | 99 | | ناجع | 589 | 98.17 _ 
11 | 102042083012 | طييه صفاء داود سلمان | 76 | 80 | 87 | 66 | 65 | 50 | | نجج | 424 | 70.67 
12 | 102042083013 | فطمه محمد رحيمرجا ||| 56 | 55 | 50 | 50 | %5 |19 | | معد | 0 | 0 0( 
13 | 102042083014 | سيم علاء صبار توفيق |1111 |[ 87_ | 95 | 92 | 99 | 90 | 81 | | نجع | 544 | 90.67 
14 ]| 102042083015 _| مريم مثنى عبد العزيز حسن |11 |[ 91 | 85 | 89 | 83 | 76 | 94 | | نجع | 518 | 86.33 
15 | 102042083016 || نبأحمدان محمد جزاع __| 76 | 85 | 88 | 77 | 73 | صفر | | معيد | 0 | 0 ( 
جع ل ا قن ا9 او الا او ع | | ل 
17 | 102042083018 _| نسيبة عمرمحمدكريم | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | | ناجع | 591 | 98.50 _ 
SEES | 20 | 90 | TIE EE‏ | مير | إن | 9 | 9 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


